Albrecht. 


CE Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity 


Hiermit wird erklärt, daß unser Produkt / herewith we declare that our product 


Digitalradio Albrecht DR-201 


den folgenden europäischen Normen entspricht: / is in conformity to following 
European Standards 


EU-Richtlinie / EU directive 89/ 336 EEC (EMC) 
EN 55 022:1998/ A1:2000 Class B 
EN 55 024:1998 
Prüfbericht/ Test Report Compliance Group (Korea) EMC-CE-0049 


Lütjensee, 18. 05. 2004 ende 


(Unterschrift/ signature) 


Wolfgang Schnorrenberg 


ALAN Electronics GmbH 


